
簡単な操作 



お肌にのどに 


やさしいうるおい 



どんなインテリア 
にもあうデザイン 



交換が簡単な 


フイルター 


商品名 

気化式加湿器 

型式 

2.5 


100 V 

運転音 

60 | 50 

鏺大消費電力 ( w ) 

40(50 Hz -60 Hz ) 

風置調聲 

3段階 

連 溫時間 

24-32 時間（使用環境による） 

本体寸法 ( cm ) 

幅 40 X 奥行 29 X 高さ34 

連用部里 

6〜40畳まで 

本体重量(空の状應） 

3.1 kg 

本财 •( ㈱ 

12.1 kg 

タンク容量 

9リットル 

原産国 

米国 

保障期間 

1年 

加湿器小亮希望俩格 

¥18,900 (税込み） 

フィルター交換目安:6〜8週間に一回（使用環境によります） 

フィルター小売希望価格:1箱 （2 枚入り）¥2,100 (税込み） 
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ボルネード気化式加湿器2,5 
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Functional Design 

vornado Humidiriers are easy to live wifN 




































HUMIDIFIER 

ボルネード気化式加湿器 2.5 


ボルネード気化式加湿器 2.5 は、従来の加湿器のように過加 
湿がなく、白い蒸気も見えません加熱式加湿器のように 
消費電力がかからず、やけどの心配がありません。 

フィルターが空気中のチリやホコ1人水道水のカルキなどを 
:慮過するので、加温されたきれいな空気のみ室内に送り、 
ボルネードの得意とする送風口とグリルが竜巻状の渦を作 
るので6 〜 40畳の部屋の 隅々 まで加温できます 
デザイン性に優れているので、どんな部屋のインテリアにも 
合います。 




乾燥した空気を大童に取り込み J ったフィルターを< 


ぐらせて，湿度を上げる仕組みです部屋の乾埭程度 


に応じて適度に加湿します 



潤った新鮮な空気を部厘の隅々まで蓬びますまた、 


天井に上异した暖気をゆっくり足元に T ろし、室内の 


上下の瀛度盖を解消します 



空気中のホコリや水道水に含まれる不純物など ta 遇 
するので、室内の空 m はいつも新鲜です。 


參フィルター©お手入れについて 
フイルターは.普通のご家庭のリビングでご使用い 
ただいた鳩含、 6-8J1 閾もちます=水道水に含まれ 
る不純物が多い場合や、室内の空気が汚れている 
場合は、これより更に寿命が短 < なります.. 



■お手入れが簡単です。 

■このモデルは、フイルターを1枚しか使いません。 











